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口 腔清洁 护理用 品通用 标 签 

1 范围 

本标 准规定 了口腔 清洁护 理用品 （牙 膏、 口腔 清洁护 理液、 牙粉、 口腔用 啫喱） 销售 包装通 用标签 
的 形式、 基本 原则、 标 注内容 和标注 要求。 

本标 准适用 于在中 华人民 共和国 境内销 售的口 腔清洁 护理用 品 。 

2 规 范性引 用文件 

下列文 件对于 本文件 的应用 是必 不可少 的 。 凡是注 日期 的引用 文件， 仅所注 日 期的版 本适用 于本文 
件。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最 新版本 （包 括所 有的修 改单） 适 用于本 文件。 
国家 质量监 督检验 检疫总 局令第 75 号 《定 量包 装商品 计量监 督管理 办法》 

国家 质量监 督检验 检疫总 局令第 130 号 《国 家质量 监督检 验检疫 总局关 于修改 〈中 华人 民共和 国工业 
产 品生产 许可证 管理条 例实施 办法〉 的决 定》 

《 国 际化妆 品 原 料标准 中文 名称目 录》， 国家食 品 药 品监督 管理局 

3 术语 和定义 

下列 术语和 定义适 用于本 标准。 

3. 1 

口腔 清洁护 理用品 

指以 洗刷、 含漱、 涂擦、 喷洒、 贴或 者其他 类似的 方法， 作 用于人 的牙齿 或口腔 黏膜， 以达到 清洁、 
减 轻不良 气味、 修饰、 维护， 使之保 持良好 状态的 日用化 学工业 产品。 具体 产品定 义可参 照相关 产品标 
准。 

3.2 内装物 

包装 容器内 所装的 产品。 
3.3 销 售包装 

以 销售为 目的， 与 内装物 一起交 付给消 费者的 包装。 
3. 4 标签 

粘贴、 连 接或印 在口腔 清洁护 理用品 销售包 装上的 文字、 数字、 符号、 图案和 置于销 售包装 内的说 
明书。 
3. 5 

展示面 

口 腔清洁 护理用 品 在陈列 时 ， 能 被消费 者看到 的任 何面。 

3. 6 

可视面 

口 腔清洁 护理用 品 在不破 坏销售 包装的 情况下 ， 消 费者能 够看到 的 任何面 。 如打 开后能 够复原 的情 
况， 可视 为不破 坏销售 包装。 
3. 7 

净含量 

去 除 包装容 器和其 它包装 材料后 ， 内装 物的实 际质量 或体积 。 

3. 8 

保质期 

在口 腔清洁 护理用 品产品 标准和 标签规 定的条 件下， 保 持产品 品质的 期限。 在此期 限内， 产 品应符 
合产 品 标准和 标签 中所 规定的 品质。 
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4 标签 的形式 

根据 口 腔清洁 护理用 品 的包装 形状和 / 或体积 ，可 以选择 以 下标签 形式： 

a) 印或 粘贴在 销售包 装上； 

b) 印在 与销售 包装外 面相连 的小册 子或纸 带或卡 片上； 

c) 印在销 售包装 内放置 的说明 书上。 

5 基 本原则 

5.1 标 签所标 注的内 容必须 真实。 所有 文字、 数字、 符号、 图案应 正确。 

5. 2 标 签所标 注的内 容必须 符合现 行国家 法律和 法规的 要求。 

5.3 口腔清 洁护理 用品标 签的文 字清晰 易辨， 必须 保证消 费者在 购买时 醒目、 易于 辨认和 阅读。 
6 必 须标注 的内容 

6.1 口腔 清洁护 理用品 的名称 

6.1.1 口 腔清洁 护理用 品的名 称应反 映口腔 清洁护 理用品 的真实 属性， 简明 易懂。 

6.1.2 口腔清 洁护理 用品的 名称应 标注在 销售包 装展示 面的显 著位置 。如因 包装的 形状和 / 或体 积的原 
因， 无法 标注在 展示面 上时， 可以 标注在 其可视 面上。 

6.1.3 同一 名称的 口腔清 洁护理 用品， 适用于 不同人 群的， 不同香 型的， 应当在 名称中 或明显 位置予 
以 标明。 

6.2 生产者 的名称 和地址 

6.2.1 应标 注经依 法登记 注册、 并承 担质量 责任的 生产者 名称和 地址。 

6. 2. 2 委托 生产或 加工口 腔清洁 护理用 品的生 产者名 称和地 址的标 注按国 家质量 监督检 验检疫 总局令 
第 130 号规定 执行。 

6.2.3 进 口产品 应以中 文标注 原产国 或地区 （指 香港、 澳门、 台湾） 的名 称和在 中国依 法登记 注册的 

代 理商、 进口 商或经 销商的 名称和 地址。 可以不 标注生 产者的 名称和 地址。 

6.2.4 生 产者、 代 理商、 进口商 或经销 商的名 称和地 址应标 注在销 售包装 的可视 面上。 

6.3 净含量 

6. 3. 1 定量 包装的 产品应 按国家 质量监 督检验 检疫总 局令第 75 号规定 标注净 含量。 

6. 3. 2 净含 量应标 注在销 售包装 的展示 面上。 如因 包装的 形状和 / 或 体积的 原因， 无法标 注在展 示面上 

时， 可以 标注在 其可视 面上。 

6.4 口腔 清洁护 理用品 成分表 

6. 4. 1 在 销售包 装的可 视面上 应真实 地标注 口腔清 洁护理 用品全 部添加 成分的 名称。 
6.4.1.1 某些 成分虽 然加入 后与其 他成分 发生了 反应， 但应 标注反 应前的 成分。 

6.4.1.2 原料 中所含 的带入 成分， 在 产品中 的含量 极小， 远 小于能 发挥其 效果所 必须的 量且安 全时, 不 

必 标注。 如： 为保护 原料而 添加的 适量防 腐剂、 抗氧 化剂等 成分； 混 在原料 中的微 量杂质 (在目 前的技 

术条件 下不可 避免） ； 存在 于反应 生成物 中的微 量未反 应物或 反应副 产物。 
6.4.2 成分表 应以" 成分： "的 引导语 引出。 
6. 4. 3 成分名 称的标 注顺序 

6. 4. 3. 1 成 分表中 成分名 称应按 加入量 的降序 列出。 如 果成分 表中标 注两种 或两种 以上的 成分名 称时， 
在 各个成 分名称 之间用 "、 " 予以 分开。 

6.4.3.2 如 果成分 的加入 量小于 和等于 1% 时， 可以 在加入 量大于 1% 的成 分后面 按任意 顺序排 列成分 

名称。 

6.4.4 标注 的成分 名称。 标 注的成 分名称 应采用 《国 际化妆 品原料 标准中 文名称 目录》 中 的成分 名称。 
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如果该 成分为 《国 际化妆 品原料 标准中 文名称 目录》 中没有 覆盖的 名称， 可 依次采 用中华 人民共 和国药 

典的 名称、 化学 名称或 植物学 名称。 如果采 用上述 方式命 名有困 难时， 也 可参考 《国 际化 妆品原 料标准 

中 文名称 目录》 的有关 命名规 则自行 命名。 

当 《国 际化妆 品原料 标准中 文名称 目录》 内收载 的名称 发生变 更时， 或 自主命 名的成 分名称 与该文 
件发布 名称不 同时， 应该 在更换 包装材 料时及 时更改 该成分 的标注 名称。 

6.5 保质期 

6. 5. 1 保 质期应 按下列 两种方 式之一 标注： 

a) 生产日 期和保 质期； 

b) 生产批 号和限 期使用 日期。 
6. 5. 2 标 注方法 

一一 生产 日期的 标注： 采用 "生产 日期" 或 "生产 日期见 包装" 等引 导语， 日期按 4 位数 年份和 
2 位数 月份及 2 位 数日的 顺序。 如 标注： "生 产日期 20100112" 或 "生产 日期见 包装" 和包装 
上 "20100112" , 表示 2010 年 1 月 12 日 生产； 

一一 保质期 的标注 ： " 保质期 X 年" 或" 保质期 X X 月"； 

一一 生产 批号的 标注： 由生 产企业 自定； 

限 期使用 日期的 标注： 采用 "请 在标注 日期前 使用" 或 "限 期使用 日期见 包装" 等引 导语， 

日期按 4 位数 年份和 2 位数 月份和 2 位 数日的 顺序。 如 标注： "20130105" ， 表示在 2013 年 
1 月 5 日前 使用。 日期也 可以按 4 位数 年份和 2 位数 月份的 顺序。 如 标注： "201301"， 表示 
在 2013 年 1 月 1 日前 使用。 
6. 5. 3 除 生产批 号外， 限 期使用 日期或 生产日 期和保 质期应 直接标 注在销 售包装 的可视 面上。 
6.6 国 内生产 的产品 应标注 产品标 准号， 其 中产品 标准号 可以不 标注年 代号。 标 准号可 以标注 在可视 
面上， 也 可以标 注在产 品说明 书上。 

6. 7 凡国家 有关法 律和法 规有要 求或根 据口腔 清洁护 理用品 特点需 要时， 应在销 售包装 的可视 面上标 

注安 全警示 用语。 

7 宜标注 的内容 

7. 1 必 要时， 应 在销售 包装的 可视面 或产品 说明书 上标注 满足保 质期或 限期使 用日期 的储存 条件。 
7.2 必 要时， 应在销 售包装 的可视 面或产 品说明 书上标 注产品 的使用 指南。 

8 其它 

8. 1 对 包装物 （容器 ） 的 最大表 面的面 积小于 10cm 2 且 净含量 不大于 15g 或者 15mL 的 可以仅 标注： 品 
名、 生产者 名称和 地址、 净 含量、 生 产日期 和保质 期或者 生产批 号和限 期使用 日期。 产品 如有其 他相关 
说 明性资 料的， 其他应 当标注 的内容 可以标 注在说 明 性 资 料上。 

8.2 供消 费者免 费使用 并有相 应标识 (如 赠品、 非卖 品等） 的 口腔清 洁护理 用品， 可以免 除标注 以下内 
容： 净 含量、 全成分 表及标 准号。 

8.3 口腔清 洁护理 用品标 识中， 除 注册商 标外， 其内容 必须使 用规范 中文。 使用 拼音、 少 数民族 文字、 
繁体字 或者外 文的， 应当 与汉字 有对应 关系。 同 一可视 面上其 字体不 得大于 相应的 汉字。 对 包装物 （容 
器） 最大 表面面 积大于 20cm 2 的， 标识 中强制 标注内 容字体 高度不 得小于 L8mm。 

8. 4 添加氟 化物的 防龋口 腔清洁 护理用 品应标 明氟添 加量， 含 氟口腔 清洁护 理用品 应有针 对儿童 使用的 
警示性 用语。 

注： 包装物 （容器 ） 最大 表面面 积的测 算方法 见附录 A 
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规范 性附录 A 

包装物 （容器 ） 最大 表面面 积的计 算方法 

1、 长方 体包装 物或长 方体形 包装容 器最大 表面面 积计算 方法： 最大一 个侧面 的高度 （cm) 乘 
以宽度 (cm) 。 

2、 圆 柱形包 装物、 圆柱 形包装 容器或 近似圆 柱形包 装物、 近似圆 柱形包 装容器 最大表 面面积 
计算 方法： 包装 物或包 装容器 的高度 （cm) 乘以 圆周长 （cm) 的 40%。 

3、 其他形 状的包 装物或 包装容 器最大 表面面 积计算 方法： 包 装物或 包装容 器总表 面积的 40%。 

4、 如果包 装物或 包装容 器有明 显的主 要展示 版面， 应 以主要 展示版 面的面 积为最 大表面 面积。 

5、 如果 包装物 或包装 容器是 瓶形或 罐形， 计算最 大表面 面积时 不包括 肩部、 颈部、 顶 部或底 
部的 凸缘。 



